موت م وول ميدع الف الاد عفر (كينياء) 
نشاط (۲-۷) التغدات ف المحتوى الحرا 


-١‏ ادرس المعادلات الكهيائية الحرارية أسفل ثم أجب عن المفردات أسفلها: 


6 + 202) ۽‎ CaO) 5 | = -653.5 kj|mol 09 

NaCl, + HCl چ‎ NaCl, + يآ‎ 5 AH", = 517.1 kj|mol (Z) 

أ- أي التفاعلات السابقة يصح أن يُعبر عن التغير في الحتوى الحراري القياسي للتكوين أو 
التغير في الحتوى الحراري القياسي للاحتراق؟ اا 


ب- صف المقصود بالمفاهم التالية: 
- التغير في الحتوى الحراري القياسي للتكوين ۽1 . 


ا ا 
د- في المعادلات الكهيائية الحرارية يجب ذكر الحالة الفيزيائية الطبيعية للمتفاعلات والنوات 
n‏ نا 


۲- يُستخدم الرمز ( ) للإشارة إلى أن التغير في الحتوى الحراري يكون لتفاعل يتم إجراءه 
في ظروف فياسية وهي: (ظلل الدائرة المرسومة بجوار البديل الصحيح) (درجة) 
0 ضغط تقريياً همعآ 100 » درجة حرارة ° 298 » الحالة الفيزيائية الطبيعية للمتفاعلات. 
0 ضغط تقريياً هما 1000 » درجة حرارة ٥°‏ 25 » الحالة الفبزيائية الطبيعية للمتفاءلات. 
0 ضغط تقرياً م 25 > درجة حرارة ° 100 » الحالة الفيزيائية الطبيعية للمتفاعلات. 
0 ضغط تقريباً ٠م‏ 298 » درجة حرارة ٥°‏ 100 » الخالة الفيزيائية الطبيعية للمتفاعلات. 


أ[ رمصان عبدالحليم معلم الكيمياء 


عقول مبدعة - الصف الحادي عشر 7. لالاع-011311.// لا غمان 
نشاط (۲-۷) التغيرات ف الحتوى الحرارى الفياسية 
-١‏ ادرس المعادلات الكهيائية الحرارية أسفل ثم أجب عن المفردات أسفلها: 
-890kj (®‏ = 1115 د و2120 + COxg)‏ جه )20 + CH,g)‏ 
AH; = -653.5 kj|mol (Y)‏ , 
kj|mol (Z)‏ 57.1 دن A\H®,‏ د NaCl, + HO)‏ جه NaCl, + HCl)‏ 


أ- أي التفاعلات السابقة يصح أن يُعبر عن التغير في الحتوى القياسي للتكوين أو 
التغير في الحتوى الحراري القياسي للاحتراق ؟ 

ب- صف المقصود بالمفاهم التالية: 

- التغير في الحتوى الحراري القياسي للتكوين +1112 . 


66 + 202) س‎ CaO) 


(درجة) 


- التغير في الحتوى الحراري القياسي للتعادل ,۳1| . 


(درجة) 


-١‏ يُستخدم الرمز ( ) للإشارة إلى أن التخير في الحتوى الحراري يكون لتفاعل يتم إجراءه 
في ظروف قباسية وهي: (ظلل الدائرة المرسومة بجوار البديل الصحيح) ‏ (درجة) 

0 ضغط تقريياً م 100 » درجة حرارة ° 298 » الخالة الفيزيائية الطبيعية للمتفاعلات. 

0 ضغط تقريياً م 1000 » درجة حرارة 05 25 » الخالة الفيزيائية الطبيعية للمتفاعلات. 

0 ضغط تقرياً هم 25 » درجة حرارة ° 100 » الحالة الفيزيائية الطبيعية للمتفاعلات. 

0 ضغط تقريياً م 298 » درجة حرارة ٥°‏ 100 » الخالة الفيزيائية الطبيعية للمتفاعلات. 

أ[ رمصان عبدالحليم 


معلم الكيمياء 


7 لالع-0111317.// ل غمان التعليمية 


5 يت | | 59 0 1 5 8 3 
موقع ا التعليميق  e‏ عر أكدمباء عقول مبدعة - الصف الحادى عشر 
عفول مد ي عشر [كيمد 3 3 


وذح الاجابة لنشاط (۲-۷) 


ره | نم 1 الدرجة 
ا الهدف 
السؤال | المفردة د (معلومات أخرى) ل 
1 المعادلة CD‏ ار ندال 
- التغير في الحتوى الحراري القياسي للتكوين م1117 : هو مقدار الطاقة المنطلقة أو الممتصة عند 
| تكوين واحد مول من المادة من عناصرها الأولية في الظروف القياسية درجتان 0 
أ 2٠١‏ -التغير في الحتوى الحراري القياسي للتعادل ...ر517 : هو مقدار الطاقة المنطلقة عند انتاج لكل وصف منهم درجة واحدة 0 
ج HOD 3, = -573 kJimol‏ جه Haq) + OH {aq}‏ درا وا تطبيق 
د أوذلك لاختلاف الحتوى الحراري لهذه المواد باختلاف حالتها الفيزيائية. OT‏ معرفة 
1١‏ | - | ضغط تقريياً هم 100 » درجة حرارة ° 298 » الخالة الفيزيائية الطبيعية للمتفاعلات د واحلة م مغرقة 


أ[ رمصان عبدالحليم معلم الكيمياء أ رمصان عبدالحليم معلم الكيمياء 


